Dr. ANTONI URBANIK 


C. K. emer. starszy lekarz sztabowy, 


przezywszy lat 60, po krótkiej chorobie, 

opatrzony sw. Sakramentami, zmarł dnia 

7 września 1903 r. o godzinie wpół do 8 
wieczorem. 


W nieutulonym żalu pozostała wdowa i synowie zapraszają 
na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się we środę dnia 
9 b. m. o godz. 4 popołudniu z domu żałoby przy ul. Zwie- 
rzynieckiej L. 12, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się we czwartek dnia 10 września b. r. o godzinie 
9 rano w kościele św. Piotra. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego ul. sw, Tomasza L 4. Filia ul. Kopernika L. 6. 


= rare 


k. u. k. Oberstabsarzt a. D., 


ist am 7. September 1903 um 7', Uhr Abends, 

im 60. Lebensjahre, nach kurzem Leiden, 

mit den heil. Sterbesacramenten versehen, 
seelig im Herrn entschlafen. 


Vom tiefsten Schmerze gebeugt, laden die Wittwe u. Sóhne 

des Verbliechenen zu der Mittwoch den 9. dMts um 4 Uhr 

Nachmittags stattfindenden Überführung der theuren irdischen 

Hülle vom Trauerhause Zwierzyniecka-Gasse 12 zur ewigen 
Ruhestätte, ein. 


DIE HEIL. SEELENMESSE 


findet Donnerstag den 10. September 1. J. um 9 Uhr früh in 
der St. Peters-Kirche statt. 


